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borizontale; mais, clans des cas tin peu plus composes, cette discussion
necessite tin plus long examen, et la solution reguliere de la question
doit.etre fondee sur les theoremes enonces dans le present Memoire.
Non seulement on.parvient ainsi a connaitre les conditions de figure
qui doivent etre preferees, ou dont il faut.se rapprocher le plus qu'il
est possible; mais on distingue quelles sont les quantites qu'il importe
le plus de mesurer avec precision. On peut estimer, par cette theorie,
le degre de precision, et comparer numeriquement celle qui resulte
de certaines conditions cle figure avec celle que Ton obtiendrait si
ces conditions etaient differentes. Nous avons, dans notre premier
Memoire sur les resultats moyens, donne une regie generate et facile
pour estimer le degre d'exactitude de ces resultats. Nous etendons
maintenant 1'usage de cette regie a tous les cas oil Ton deduit par
le calctil une valour .inconnue des diverses quantites qui peuvent etre
mesurees immediatement, mais dont la determination est sujette a des
erreurs inevitables. 11 en resulte que la valeur calculee est elle-meme
sujette a une erreur correspondante. Nous determinons les limites.de
cette erreur. L'emploi du calcul devient done comparable a celui cl'un
instrument dont on connait exactement la precision. Nous pensons
que la publication de ces theoremes sur les erreurs des mesures ct sur
la precision des resultats do. calcul contribueront a perfectionner les
applications des Sciences matliematiques. Ces considerations appar-
tenaient naturellement a une Collection qui a pour objet d'obser^jr et
de constater tous-les principaux elements de la prosperite publique.

Sonirnaire des Articles.

L Expose cle la question. Elle a pour objet de d6couvrir suivant quelle loi
Ferreur d'un resultat depend des erreurs partielles des mesures,

II. Exemples propres h faire connaitre la nature de cette question.

UL Expression differentielle'de i'erreur du resultat calculi. Cette expres-
sion ne sirfflrait point pour resoudre la question que Ton doit se proposer.

tV. Snoric6 cle la rdgle g6n6rale qui resotit cette dernidre question; calcul
de la Uihite de I'erreur.r verticale de la mesure d'une base de Ferreur positive ou n6ga-              . 70questions les plus impor-
